Nr. 19265 

13 juli 
2015 



STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kennisgeving van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
30 juni 2015, kenmerk 788814-138605-GMT, inzake de implementatie van 
richtlijn nr. 2014/110/EU van 17 december 2014 (PbEU L 366) tot wijziging 
van Richtlijn 2004/33/EG wat criteria voor tijdelijke uitsluiting van donors 
van allogene bloeddonaties betreft 


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt overeenkomstig aanwijzing 339 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving mede dat richtlijn nr. 2014/110/EU van de Commissie van 17 decem¬ 
ber 2014 (PbEU L 366) tot wijziging van Richtlijn 2004/33/EG wat criteria voor tijdelijke uitsluiting van 
donors van allogene bloeddonaties betreft (PbEU L 366), is geïmplementeerd door middel van 
bestaande wetgeving, en wel door in Artikel 10, eerste lid, van de Regeling voorschriften bloedvoor- 
ziening dynamisch te verwijzen naar Artikel 29, onderdeel d, van de Richtlijn 2002/98/EG van het 
Europees parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheids¬ 
normen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestandde- 
len van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG van de Raad (PbEU L 33). 

De wijziging van de bijlage III bij Richtlijn 2004/33/EG als bedoeld in Richtlijn 2014/110/EU geldt met 
ingang van 31 december 2015. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 

de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, 

M.T.M. van Raaij 
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